


LIMITED WARRANTY 


Briggs & Stratton Corporation will repair or replace, free of charge, any part(s) of the engine that is defective in material or workmanship or both. 
Transportation charges on product submitted for repair or replacement under this warranty must be borne by purchaser. This warranty is effective 
for and is subject to the time periods and conditions stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service Dealer in our 
dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM, or by calling 1-800-233-3723, or as listed in the ‘Yellow Pages™’. 

There is no other express warranty. Implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose, are 
limited to one year from purchase, or to the extent permitted by law and and all implied warranties are excluded. Liability for incidental 
or consequential damages are excluded to the extent exclusion is permitted by law. Some states or countries do not allow limitations on 
how long an implied warranty lasts, and some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, 
so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which 


vary from state to state and country to country. 











Brand/Product Type 

Vanguard” 

Extended Life Series™, I/C®, Intek /c®, Intek Pro” 
Kerosene Fuel Operated Engines 

All Other Briggs & Stratton Engines 


Commercial Use 


Consumer Use 


2 years 2 years 
2 years 1 year 

1 year 90 days 
2 years 90 days 


** Engines used on Home Standby Generator applications are warranted under consumer use only. This warranty does not apply to engines on equipment 
used for prime power in place of a utility. Engines used in competitive racing or on commercial or rental tracks are not warranted. 


The warranty period begins on the date of purchase by the first retail consumer or commercial end user, and continues for the period of time stated in 

the table above. “Consumer use” means personal residential household use by a retail consumer. “Commercial use” means all other uses, including use 
for commercial, income producing or rental purposes. Once an engine has experienced commercial use, it shall thereafter be considered as a commer- 
cial use engine for purposes of this warranty. 
No warranty registration is necessary to obtain warranty on Briggs & Stratton Products. Save your proof of purchase receipt. If you do not 
provide proof of the initial purchase date at the time warranty service is requested, the manufacturing date of the product will be used to 

determine the warranty period. 






Briggs & Stratton welcomes warranty repair and apologizes to you for 
being inconvenienced. Any Authorized Service Dealer may perform 
warranty repairs. Most warranty repairs are handled routinely, but 
sometimes requests for warranty service may not be appropriate. 

If a customer differs with the decision of the Service Dealer, an 
investigation will be made to determine whether the warranty applies. Ask 
the Service Dealer to submit all supporting facts to his Distributor or the 
Factory for review. If the Distributor or the Factory decides that the claim is 
justified, the customer will be fully reimbursed for those items that are 
defective. To avoid misunderstanding which might occur between the 
customer and the Dealer, listed below are some of the causes of engine 
failure that the warranty does not cover. 


Normal wear: Engines, like all mechanical devices, need periodic parts 
service and replacement to perform well. Warranty will not cover repair 
when normal use has exhausted the life of a part or an engine. Warranty 
would not apply if engine damage occurred because of misuse, lack of 
routine maintenance, shipping, handling, warehousing or improper 
installation. Similarly, warranty is void if the serial number of the engine 
has been removed or the engine has been altered or modified. 


Improper maintenance: The life of an engine depends upon the 
conditions under which it operates, and the care it receives. Some 
applications, such as tillers, pumps and rotary mowers, are very often 
used in dusty or dirty conditions, which can cause what appears to be 
premature wear. Such wear, when caused by dirt, dust, spark plug 
cleaning grit, or other abrasive material that has entered the engine 
because of improper maintenance, is not covered by warranty. 


This warranty covers engine related defective material and/or work- 
manship only, and not replacement or refund of the equipment to 
which the engine may be mounted. Nor does the warranty extend to 
repairs required because of: 


1 Problems caused by parts that are not original Briggs & Stratton 
parts. 


2 Equipment controls or installations that prevent starting, cause 
unsatisfactory engine performance, or shorten engine life. (Contact 
equipment manufacturer.) 


3 Leaking carburetors, clogged fuel pipes, sticking valves, or other 
damage, caused by using contaminated or stale fuel. 


4 Parts which are scored or broken because an engine was operated 
with insufficient or contaminated lubricating oil, or an incorrect grade 
of lubricating oil (check and refill when necessary, and change at 
recommended intervals). OIL GARD may not shut down running 
engine. Engine damage may occur if oil level is not properly 
maintained. 


5 Repair or adjustment of associated parts or assemblies such as 
clutches, transmissions, remote controls, etc., which are not 
manufactured by Briggs & Stratton. 


6 Damage or wear to parts caused by dirt, which entered the engine 
because of improper air cleaner maintenance, re-assembly, or use of 
a non-original air cleaner element or cartridge. At recommended 
intervals, clean and/or replace the filter as stated in the Operator's 
Manual. 

7 Parts damaged by over-speeding, or overheating caused by grass, 
debris, or dirt, which plugs or clogs the cooling fins, or flywheel area, 
or damage caused by operating the engine in a confined area without 
sufficient ventilation. Clean engine debris at recommended intervals 
as stated in the Operator’s Manual. 

8 Engine or equipment parts broken by excessive vibration caused by a 
loose engine mounting, loose cutter blades, unbalanced blades or 
loose or unbalanced impellers, improper attachment of equipment to 
engine crankshaft, over-speeding or other abuse in operation. 

9 A bent or broken crankshaft, caused by striking a solid object with the 
cutter blade of a rotary lawn mower, or excessive v-belt tightness. 

10 Routine tune-up or adjustment of the engine. 

11 Engine or engine component failure, i.e., combustion chamber, 
valves, valve seats, valve guides, or burned starter motor windings, 
caused by the use of alternate fuels such as, liquified petroleum, 
natural gas, altered gasolines, etc. 






Briggs & Stratton warrants to the original owner that a Starting Promise™ 
labeled engine will start on the first or second pull or we will fix it for free. 
This warranty is effective for two years from the original purchase date, 
and covers the cost of parts and labor of replacing the defective engine 
parts preventing starting on the first or second pull. Transportation cost is 
the owner's responsibility. Applicable to all 800 and 700 Series™ vertical 
shaft engines, and select 675 Series™ engines equipped with 
ReadyStart™ (US and Canada only). Exclusions include but not limited to: 
First time starting after an extended period of non-use or after seasonal 
storage; Cool temperature starting in late fall to early spring; Stale, 
improper or contaminated fuel; improper maintenance or storage. Engines 
used commercially are not covered under this provision. Other applicable 
exclusions are noted in “About Your Warranty”. For further information on 
our Starting Promise™, go to BriggsandStratton.com. 

Warranty service is available only through authorized service dealers 
by Briggs & Stratton Corporation. Locate your nearest Authorized 
Service Dealer in our dealer locator map on 
BRIGGSandSTRATTON.COM or by calling 1-800-233-3723, or as listed 
in the ‘Yellow Pages™’. 
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GARANTIA LIMITADA 

Briggs & Stratton Corporation reparará o reemplazará, sin costo alguno, cual(es)quier parte(s) del motor considerada(s) como defectuosas en material, mano de obra o ambos. 
Los gastos de transporte del producto sometido a reparación o cambio bajo esta Garantía deben ser abonados por el comprador. Esta garantía tiene vigencia y está sujeta a los 
períodos y condiciones establecidos a continuación. Para recibir servicio de garantía, contacte el Distribuidor de Servicio Autorizado más cercano en nuestro mapa de 
localización de distribuidores en BRIGGSandSTRATTON.COM, o marque el 1-800-233-3723, o según aparezca listado en las ‘Paginas Amarillas ””. 

No existe ninguna otra garantia expresa. las garantias implicitas, incluso aquellas de mercantibilidad o adaptabilidad para un fin determinado quedan limitadas a un 
año a partir de la fecha de compra o a la extensión permitida por la ley, quedando excluidas todas las garantias implicitas. la responsabilidad por daños fortuitos o 
consecuentes bajo cualquier y todas las garantias queda excluida en la medida que dicha exclusion sea permitida por la ley. Algunos países o estados no contemplan 
limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, y otros países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, en cuyo caso 
la limitación y la exclusión anteriores pueden no ser aplicables para usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, pudiendo tener a su vez otros derechos que varían 


de un estado a otro y de un país a otro. 






Marca/Tipo de Producto 


Vanguard” 

Serie Larga Vida”, 1/C®, Intek /c®, Intek Pro” 
Motores que Funcionen con Kerosene 

Todos los otros motores Briggs & Stratton 





Uso Privado Uso Comercial 


2 anos 2 anos 
2 anos 1 ano 

1 año 90 dias 
2 anos 90 dias 


** Los motores usados en aplicaciones de Generadores Domésticos están garantizados únicamente bajo para uso privado. Esta garantía no se aplica a motores en equipos 
usados para energía principal en lugar de un servicio. Los motores usados en eventos competitivos o en trayectorias comerciales o de renta no estan cubiertos por 


la garantía. 


El período de garantía comienza a partir de la fecha en la cual lo compró el consumidor detallista original o usuario final comercial, y continúa por el período de tiempo establecido en la 
tabla anterior. “Uso privado” significa uso doméstico personal por el consumidor detallista original. “Uso Comercial” significa todos los otros usos, incluyendo fines comerciales o que 
produzcan ingresos o renta. Una vez que el motor haya experimentado uso comercial, será considerado en adelante como motor de uso comercial para fines de esta garantía. 

No es necesario registrar la garantía para obtener servicio de Briggs & Stratton Products. Guarde su recibo de compra. Si no aporta la prueba de la fecha de compra inicial 


en el momento de requerir servicio de garantía, se utilizará la fecha de fabricación del p 


o _ Acerca de su Garantía 


Briggs 4 Stratton recibe con agrado la reparación bajo garantía y le pedimos disculpas por 
los inconvenientes presentados. Cualquier Distribuidor de Servicio Autorizado puede 
hacer reparaciones bajo garantía. La mayor parte de las reparaciones bajo garantía se 
atienden de manera rutinaria, pero algunas veces las peticiones para el servicio de garan- 
tía pueden no ser apropiadas. 

Si un cliente no está de acuerdo con la decisión del Distribuidor de Servicio, se realizará 

una investigación para determinar la aplicabilidad de la garantía. Pida a su Distribuidor de 

Servicio que envíe toda la información pertinente a su Distribuidor o a la Fábrica para 

proceder a su revisión. Si el Distribuidor o la Fábrica deciden que su reclamación es 

justificada, al cliente le será reembolsado totalmente el importe de aquellas partes que son 

defectuosas. Para evitar cualquier malentendido que pudiera presentarse entre el cliente y 

el Distribuidor de Servicio, listamos a continuación algunas de las causas de fallas del 

motor que no cubre la garantía. 

Desgaste Normal: Los motores necesitan, como todos los dispositivos mecánicos, el 

cambio y el servicio periódico de las partes para desempeñarse bien. La garantía no 

cubrirá la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida de una parte o del motor. 

La garantía no podría aplicarse si el daño del motor ocurrió debido a abuso, falta del 

mantenimiento habitual, transporte, manejo, bodegaje o instalación inapropiados. De igual 

manera se invalidará la garantía si el número serial del motor ha sido removido o si el 
motor ha sido alterado o modificado. 

Mantenimiento Incorrecto: La vida útil de un motor depende de las condiciones bajo las 

cuales opere el motor y del cuidado que éste reciba. Algunas aplicaciones, tales como 

cultivadoras, bombas y máquinas cortacésped rotantes, se utilizan con mucha frecuencia 
en condiciones de mucho polvo o en condiciones muy sucias, las cuales pueden hacer 
que parezca un desgaste prematuro del motor. Tal desgaste, cuando es ocasionado por 
suciedad, polvo o por el hecho de limpiar la bujía con chorro de arena, o porque otro 
material abrasivo haya entrado al motor debido a un mantenimiento no apropiado, no será 
cubierto por la garantía. 

Esta garantía cubre únicamente, material defectuoso y/o mano de obra relacionados 

con el motor, y no el cambio o reembolso del equipo en el cual haya sido montado 

el motor. Ni extenderá la garantía a reparaciones requeridas debido a: 

1 Problemas ocasionados por el uso de partes que no sean partes originales 
Briggs € Stratton. 

2 Controles del equipo o instalaciones que impidan el arranque, ocasionando un 
rendimiento poco satisfactorio del motor, o que acorten la vida del motor. (Contacte 
el fabricante del equipo.) 

3 Carburadores con fugas, conductos de combustible obstruidos, válvulas atascadas u 
otros daños causados por el uso de combustible contaminado o pasado. 

4 Partes que se hayan rayado o reventado por operar el motor con aceite lubricante 
insuficiente o contaminado, o por el uso del grado de viscosidad de aceite incorrecto 
(compruebe el nivel de aceite y termine de aprovisionar cuando sea necesario, y 
cambie aceite según los intervalos recomendados.) El dispositivo protector del aceite 
OIL GARD no se puede apagar durante la operación del motor. Se podrían presentar 
daños en el motor si el nivel de aceite no se mantiene correctamente. 

5 Reparación o ajuste de partes asociadas o conjuntos tales como embragues, 
transmisiones, controles remoto, etc., los cuales no son fabricados por Briggs 8 


Stratton. 
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roducto para determinar el período de garantía. 


6 Daño o desgaste de partes causado por la entrada de suciedades al motor debido al 
mantenimiento incorrecto del filtro de aire, montaje incorrecto, o por el uso de un 
elemento o cartucho para el filtro de aire que no sea original. Limpie y/o cambie el 
filtro según los intervalos recomendados de acuerdo a lo establecido en el Manual 
del Operador. 


7 Partes dañadas por velocidad excesiva o recalentamiento causado por residuos de 
grama, desechos o suciedades los cuales taponan u obstruyen las aletas de 
enfriamiento, o el área de la volante, o por daños causados por operar el motor en un 
área confinada sin la suficiente ventilación. Limpie los desechos del motor según os 
intervalos recomendads de acuerdo a lo establecido-en el Manual del Operador. 


8 Partes del motor o del equipo quebradas por vibración excesiva causada por un 
montaje fiojo del motor, cuchillas de corte flojas, cuchillas o impulsores flojos o no 
balanceados, fijación incorrecta del equipo al cigueñal del motor, velocidad excesiva 
u otro abuso en la operación. 

9 Un cigüeñal deformado o quebrado causado por golpear con un objeto solido i2 
cuchilla de corte de una máquina cortacésped rotante, o por tensión excesiva de las 
correas en v. 


10 Afinación o ajuste de rutina del motor. 


11 Descuido del motor o de los componentes del motor, es decir, cámara de 
combustión, válvulas, asientos de válvulas, guías de válvulas o bobinados del motor 
de arranque quemados, causado por el uso de combustibles alternos tales como, 
gas propano, gas natural, gasolinas alteradas, etc. 





SY Fisting Promise” 





Briggs & Stratton Corporation le garantiza al propietario original que un motor rotulado 
Starting Promise” arrancará al primero o segundo tirón, o lo repararemos sin costo. Esta 
garantía es válida por un período de dos años a partir de la fecha de la compra original y 
cubre el costo de las piezas y la mano de obra para reemplazar las piezas defectuosas del 
motor que puedan causar que el motor no arranque al primer o al segundo tirón. Incluye 
el costo de las piezas y de la mano de obra para las reparaciones relacionadas con el 
sistema de arranque. Los costos del transporte son responsabilidad del propietario. Aplica 
a todos los motores de eje vertical de las Series 800” y 700, y motores selectos de la 
Serie 675” equipados con ReadyStart” (únicamente en Estados Unidos y Canadá). Las 
exclusiones incluyen, pero no están limitadas a: Arranque por primera vez después de un 
extenso período de falta de uso o después del almacenamiento debido a las estaciones 
del año; Arranque a baja temperatura ambiente, tal como por ejemplo, la que se encuentra 
a principios de la primavera o finales del otoño; Combustible pasado, inadecuado o conta- 
minado; mantenimiento o almacenamiento impropio. Los motores utilizados en actividades 
comerciales no están cubiertos bajo esta provisión. Otras exclusiones del cubrimiento 
están anotadas en “Acerca de su garantía”. Para mayor información sobre nuestra Star- 
ting Promise ™ , visite BriggsandStratton.com. 

Se dispone del servicio de garantía únicamente a través de distribuidores de servicio 
autorizados por Briggs € Stratton Corporation. Localice su Distribuidor de Servicio 
Autorizado más cercano en nuestro mapa de localización de distribuidores en BRIG- 
GSandSTRATTON.COM, o marcando el teléfono 1-800-233-3723, o según aparezca 
listado en las "Páginas Amarillas ™’. 


Impreso en los Estados Unidos 








GARANTIE LIMITEE 

Briggs & Stratton remplacera ou réparera gratuitement toute(s) pièce(s) du moteur présentant un défaut de matière ou de fabrication ou les deux. Tous les frais de 
transport du produit destiné à être remplacé ou réparé au titre de la présente garantie restent a charge de l'acheteur. Cette garantie est applicable pendant la période 
et aux conditions prévues dans le présent document. Pour toute intervention sous garantie, chercher le Réparateur Agréé Briggs & Stratton le plus proche dans la 
liste des Réparateurs sur notre site Internet BRIGGSandSTRATTON.COM ou en consultant les Pages Jaunes©. 

Il n’existe aucune autre garantie expresse. Les garanties implicites, y compris celles de la valeur marchande et d'adaptation a un objectif particulier, sont limitées à 
un an à partir de la date d’achat ou a la période légale admise. Toute autre garantie implicite est exclue. Notre responsabilité pour les dégâts provoqués par 
l'équipement ou les dommages et intérêts accessoires est exclue dans la limite des exclusions autorisées par la loi. Certains pays ou Etats n'autorisent pas la limitation 
de la durée de la garantie implicite et certains pays ou Etats n’autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dégâts provoqués ou consécutifs à un accident, ce qui fait que les 
limitation et exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un 


pays à l’autre ou d'un Etat à l’autre. 





Marque/Type de produit 

Vanguard” 

Extended Life Series™, 1/C9, Intek I/C®, Intek Pro” 
Moteurs au kérosene 

Tous les autres moteurs Briggs & Stratton 





Usage privé Usage professionnel 


2 ans 2 ans 

2 ans 1 an 
1an 90 jours 
2 ans 90 jours 


** Les moteurs utilisés sur les groupes électrogènes stationnaires ne sont garantis que dans le cadre d'un usage privé. Les équipements utilisés pour une alimentation princi- 
pale en remplacement du réseau public d'électricité ne sont pas couverts par la présente garantie. Les moteurs utilisés en compétition ou dans un but d’exploitation 


commerciale ou de location ne sont pas garantis. 


La période de garantie débute à la date d'achat par l'acheteur particulier initial ou l'utilisateur professionnel final et continue pendant la période indiquée dans le tableau ci-dessus. «Usa- 
ge privé» signifie utilisation pour l'entretien de sa résidence personnelle par un acheteur particulier. «Usage commercial» couvre toutes les autres utilisations, y compris dans un but 
commercial, de rentabilité ou de location. Dès qu'un moteur a servi à un usage commercial, il sera considéré comme moteur à usage commercial dans le cadre de la présente garantie. 


Pour tous les équipements fabriqués par Briggs € Stratton, l'enregistrement de la garantie n'est pas obligatoire pour qu’elle prenne effet. Conserver le reçu comme preuve 
d’achat. Si, lors d'une demande d'intervention sous garantie, la date initiale d'achat ne peut être fournie, la date de fabrication du produit sert de référence pour déterminer 





la période de garantie. 






Briggs & Stratton se fera un plaisir d'effectuer une réparation en garantie tout en déplorant 
les inconvénients qu’elle peut vous occasionner. Tout Réparateur Agréé peut effectuer des 
réparations en garantie. La plupart des réparations en garantie sont effectuées sans 
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ISCUSSIO aS $ peu arrwer que la demand 
Si le cient n'est pas d'accord avec la décision d'un Réparateur Agréé, une enquête sera 
effectuée afin de déterminer si la garantie peut être appliquée. Demander au Réparateur 
Agréé de soumettre tous les faits au Grossiste ou à l'usine pour examen. Si le Grossiste 
ou l'usine décide que la demande est justifiée, les articles reconnus défectueux seront 
intégralement remboursés au client. Afin d'éviter tout malentendu entre les propriétaires de 
moteurs et les Réparateurs Agréés Briggs & Stratton, nous indiquons ci-après quelques- 
unes des causes de défaillance des moteurs pour lesquelles le remplacement ou la répa- 
ration n'est pas couvert par la garantie. 


Usure normale: Les moteurs, comme tous les dispositifs mécanisés, nécessitent un 
entretien régulier et le remplacement des pièces d'usure pour fonctionner correctement. 
Cette garantie ne couvre pas la réparation de pièces ou d'équipements usés par un usage 
normal. La garantie ne s'applique pas quand la défaillance du moteur est due à un abus, 
un manque d'entretien courant, l'expédition, la manutention, entreposage ou une mauvai- 
se installation. Il en va de même si le numéro de série du moteur a été éliminé ou que le 
moteur a été modifié ou trafiqué. 


Entretien inadéquat: La longévité d'un moteur dépend des conditions dans lesquelles il 
est utilisé et de l'entretien qu'il reçoit. Certaines applications, comme les motoculteurs, les 
pompes et les tondeuses, sont souvent utilisées dans un environnement poussiéreux ou 
sale, ce qui peut être la cause d'une usure pouvant paraître prématurée. Une telle usure, 
lorsqu'elle est consécutive à l'entrée de poussière, sable ou autre produit abrasif, à cause 
d'un mauvais entretien, n’est pas couverte par la garantie. 

Cette garantie couvre uniquement les pièces défectueuses et/ou la main-d'œuvre et 
pas le remplacement ou le remboursement de l’équipement sur lequel est monté le 
moteur. La garantie ne s’applique pas non plus aux réparations dues à: 


1 Des problèmes provoqués par l’emploi de pièces non d’origine Briggs & Strat- 
ton. 


2 Les commandes de l'équipement ou les dispositifs qui empêchent le démarrage, 
perturbent le fonctionnement du moteur ou abrègent sa durée de vie. (Contacter le 
fabricant de l'équipement.) 


3 Les fuites de carburateur, l’obstruction des Durits d'alimentation, le gommage des 
soupapes ou autres dommages provoqués par une essence contaminée ou trop 
vieille. 


4 Les pièces qui seraient rayées ou cassées du fait du fonctionnement du moteur avec 
un manque d'huile ou d'une huile polluée, ou encore d'un indice de viscosité de 
l'huile inadéquat (verifier et refaire le niveau quand c'est nécessaire et vidanger aux 
périodes recommandées). Le dispositif OIL GARD peut ne pas couper un moteur en 
marche. Le moteur peut être endommagé si le niveau d'huile n'est pas maintenu 
régulièrement. 
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5 La réparation ou le réglage de pièces ou d’un groupe de pièces associées tels que 
les embrayages, transmissions, commandes à distance, etc., qui ne sont pas fabri- 
qués par Briggs & Stratton. 


6 Les dommages ou l'usure de pièces provoqués par la pénétration de poussière due 
au manque d'entretien ou au mauvais montage du filtre à air ou à l'emploi d'un élé- 
ment ou d'une cartouche de filtre à air non d'origine. Aux intervalles recommandés, 
nettoyer et/ou remplacer le filtre comme indiqué dans le manuel d'utilisation. 

7 Les pièces endommagées suite à un surrégime ou une surchauffe provoqués par 
Pobstruction des ailettes de refroidissement et de la zone du volant par des débris 
d'herbe ou de la poussière ou par l’utilisation du moteur dans un local fermé insuffi- 
samment ventilé. Nettoyer les débris aux intervalles recommandés comme indiqué 
dans le manuel d'utilisation, 


8 Le bris de pièces du moteur ou de l'équipement dû à des vibrations excessives 
résultant d'un serrage insuffisant des boulons de fixation du moteur, d'une lame ou 
d'une turbine desserrée ou mal équilibrée, d'une mauvaise adaptation de l’équipe- 
ment sur le vilebrequin du moteur, d'un surrégime ou d'une mauvaise utilisation. 


9  Vilebrequin faussé ou cassé suite au choc de la lame d'une tondeuse rotative sur un 
corps dur, ou d'une courroie trapézoidale trop tendue. 


10 Réglage ou mise au point normale du moteur. 


11 La défaillance du moteur ou des pièces du moteur, telles que chambre de combus- 
tion, soupapes, sièges de soupape, guides de soupape ou bobinage du démarreur 
grillés, suite à l'emploi de carburants de substitution tels que du pétrole liquéfié, du 
gaz naturel ou des essences modifiées, etc. 





Briggs & Stratton garantit au propriétaire initial qu’un moteur portant l'étiquette Starting 
Promise ™ démarrera toujours à la premiere ou seconde tentative, faute de quoi la répara- 
tion sera effectuée gratuitement. Cette garantie s'applique sur une période de deux ans à 
compter de la date d'achat initial et couvre le coût des pièces et de la main-d'œuvre pour 
le remplacement des pièces défectueuses qui pourraient empêcher le moteur de démarrer 
à la première ou seconde traction. Les frais de transport incombent au propriétaire. Appli- 
cable à tous les moteurs à arbre vertical des Séries 800™ et 700 et à certains moteurs de 
la Série 675” équipés de ReadyStart™ (Etats-Unis et Canada uniquement). Les exclu- 
sions sont notamment les suivantes: premier démarrage après une longue période de 
non-utilisation ou après un stockage saisonnier; démarrage par temps froid à la fin de 
l'automne ou au début du printemps; essence trop vielle, inappropriée ou contaminée: 
entretien ou stockage inapproprié. Les moteurs utilisés à des fins commerciales n'entrent 
pas dans le cadre de cette disposition. Les autres exclusions applicables sont indiquées 
sous la rubrique A propos de votre garantie. Pour plus d'informations sur notre Starting 
Promise”, rendez-vous sur BriggsandStratton.com. 

Les interventions sous garantie ne sont effectuées que par les Réparateurs Agréés 
par Briggs & Stratton Corporation. Recherchez-les dans la liste des Réparateurs sur 
notre site Internet BRIGGSandSTRATTON.COM ou en consultant les Pages Jaunes *. 
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